GEL080 - Mod. C 1510-C 



GELOSO - Mod. G. 1510-C - Riccvitore per dndici altoparlanti con potenza d’uscita complessiva di 15 watt. (Potenza di 12 W con 5 
per cento di di&torsione). Gamma ondc medic e tre gamine ondc corte. MF a 467 kc/s. Scnsib. entr. microf.: 4 mV per piena potenza. 















